الجمصورية الجزائرية الديمقراطية الفعبية 
الديوان الوطني للامتحاناته والمسايقاتم 
ل امتحان شهادة التعليم المتوسط 4 
اختبار في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا 
الحزء الأول : ( 12 نقطة ) 


وزارة التربية الوطنية 


التمرين الأول ؛ ( 06 نقامط) Qer‏ تار 

ج عن التحليل الكهربائي لمحلول شاردي 
غاز الكلور عند المسرى ۸ "للك كا 3 
وغاز الهيدروجين عند المسرى 8. ( أنظر الوثيقة ) 


1 - أي من المسريين يمثل المصعد؟ 
2 - أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول. 
- أذكن مه 
3 - أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث عند المسرى ۸ والمسرى 8. 
1 - نضع كمية من المحلول الشاردي السابق في بيشر ثم نضيف له بعض القطرات 
من محلول نترات الفضة (70 + *ع۸)ء فينتج جسمان أحدهما على شكل راسب أبيض. 


أ - أكتب معادلة التفاعل الكيمياني الحادث بين هذين المحلولين بالصيغتين الشاردية والجزيئية. 
ب س سم الجسمين 


الناتجين. 
ج - أذكر أنواع الأفراد الكيميائية المتواجدة في البيشر بعد حدوث التفاعل الكيميائي. 


التمرين الثاني ؛ ( 06 نقاط ) 

يمثل الرسم المقابل مخطط السرعة لجملة ميكانيكية 
تتحرك حركة مستقيمة ( أنظر الوثيقة المقابلة). 
عين من الوثيقة: 


6 ١ 
مني (305 , 55) واذكر كيف تكون‎ 
كل مرحلة؟‎ 
سرعة الجملة الميكانيكية عند اللحظات الزمن‎ - 2 
(5s , 105 ,205 ,259 
5 [0 15 20 25 30 المراخل التي تكون فيها للجئلة اقميققيقية خاصَعة‎ 3 
لقوةء مع مقارنة جهتها بجهة الحركة في كل مرحلة.‎ 
من المجال الزمني(:30 , 55) مع التعليل.‎ 


ج 
1 - مراحل حركة هذه الجملة الميكانيكية في 


الصفحة 2/1 


ءالا 
الوضعية الإدماجية: ( 08 نقاط ) 

تمثل الوثيقة المرفقة مخططا للتركيب الكهربائي في منزل. 

تملك ر غسالة وثلاجة كهربائيتين. لاحظت أنه عندما توصل هذين الجهازين بالتغذية 
الكهربائية مع تشغيل المصباح ينقطع التيار الكهرباتي. 


ph |‏ 
N‏ 
1 - أذكر سبب انقطاع التيار الكهرباني. 
- إقترح حلا ليشتغل كل من الجهازين والمصباح في نفس الوقت. 
2- أعذ رسم مخطط التركيب الكهرباني السابق مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها 


مناسبة لحماية كل جهاز من الأجهزة الكهربائية السابقة ومستعملها من أخطار التيار 
الكهرباني مع تبرير كل تعديل أو إضافة. 


اتتهى الصفحة 2/2 بالتوفيق 


08 نقاط 


لإجابة النموذجية وسلم التنقيط | انمادة: علوم فيزيانية وتكنولوجيا ش.ت.م دورة: 2008 


عاصرلإجببة 


1- 1 المسرى (8) هو المصعد 
2- تك + :1 
حمض كثور الماء 


*بالصيفة الشاردية:( (Ag + C1 7+)11* + N0‏ ك CI KAg” + NO;)‏ + *4) 
9م 0 _ هم 
HCI + AgNO; > Agel + HNO,‏ 
( €1 + ۸): كلور الفضة 
)H + NO)‏ حم 
-— اس H’,CI.NO;, AgCl, HO‏ 
ملاحظة: تقبل الإجابة بكتابة الصيغ أو ذكر الأسماء. 
1 - المرحلة الأولى ( 10 , 55) السرعة متزايد: 
المرحلة الثانية (208 , 105) السرعة ثابتة 
المرحلة الثالثة (:25, 205) السرعة متتاقصة 
المرحلة الرابعة (:0: 
2 - عند (و5) ؛ ا0 =۷ 


س جهة القوة في المرحلة ا وفق جية الحركةء لأن السرعة 
أما جهة القوة في المرحلة الثالثة فهي عكس جهة الحركة لأن 


: شدة التيار الكهربائي الكلي الذي يمر في الأجهزة عند 
تشغيلها كبر من الشدة التي يسح بمرورها القطع. 

ار الذي يسمح بمروره القاطع بحيث 
اتكون أكبر من قيمة الشدة الكية قثي تلفذى بها ذم 1 
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E RE‏ ذين أره 
المستعملين من أخطار افتيار الكهربا: 
شبكة التقويم للوضعية الإدماجية( 08 نقاط ) 
المؤشرات 
بشدة التيار المار في الأجهزة. 
أي ربط شدة الثيار بالقاطع 
| شيط زر ططع على فة سسمهة سركي ل انمد طق قفر 
5 > رسم المخطط المعدل. 
- وجود الصهورات. 
- وجود المأخذ الأرضية. 
- وجود القاطع التفاضلي. 
- وجود التبرير. 
- وجود اثرموز النظلامية. 
س 1 | - شدة التبار الذي يسمح به القاطع كف من شدة التهار الكلي المفذي لكل 
| الأجهزة ما 
- ضبط زرا اقاطع على قيمة. 
العادي للاجهزة مما أو استبدال 
التيار المناسبة لكل الأجهزة. 
- إضافة ثلاث صهورات مناسبة في أسلاك الطور. 
+ صحة رمز الصهورة 
= وجود مأخذين أرضيين 
مع وصليما بشكل صحيح 


- صحة رمز المأخذ الارضي 


أكير مما يتطنيه اندر 
بقاطع أخر يسمح بمرور شدة 


س 2 


2 
- المنصهرات لحمابة الأجهزة 
| - المأخذان الأرضيان والقاطع التفنضلي احملية الأشخاص والأجهزة. 
كل _ | - التسلسل المنطقي 
الإجاباك | - التعبير بلغة علمية سليمة 
- دقة الإجاية 
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